
保証と アフターサービス 


1この製品には保証書がついています。 

保証書は販売店にて所定事項を記入してお 
渡しいたしますので、内容をよ < お読みの 
〇え大切に保管してください。 

1 保証期間はお買い上げの日から1年 
u 間です。 

保証期間中でも有料になることがあ0ます 
ので、保証書をよ < お読み < ださい。 


3保証期間後の修理は ••• 

販売店または当社サービスセンターにご 
相談ください。修理によって機能が維持 
できる場合は、ご要望によ0有料修理いた 
します。ただし、補修用性能部品の最低 
保有期間は、製造打ち切0後6年です。 

注）補修用性能部品とは、その製品の機 
苜 g を維持するために必要な部品です。 


^この製品についてのご質問は- 

株式会社シー•シー•ピーサービスセンター 

tel.03-3527-8899 fax.03-3527-8956 

営業日:月曜〜金曜(但し、祝日は除きます)お電話受付時間9:30〜17:00 

〒 135-0064 東京都江東区青海3丁目2番17号 

I ワールド流通センタ ー A 棟ユニエックス倉庫内 


愛情点検 

長年ご使用のクリーナーの点検を！ 


このよ〇な症状はあ D ませんか？ 

► 

このよ〇な症状のとき 
は、事故防止のため、 
ただちにご使用を止め 
ていただき、必ず販売 
店または当社サービス 
センターに点検をご相 
談ください。 

參スイッチを押しても、ときどき運転しないことがある。 

參本体が変形したり、異常に熱い。 

•こげくさい臭いがする。 

參その他の異常、故障がある。 
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株式会社シー•シー•ヒー 本社：〒111 -0043 東京都台東区駒形 2-5-4 

0M0 


持込修理 


本書はお買上げの日から左記期間中故 
障が発生した場合には、本書記載内容 
で無料修理を行なうことをお約束するも 
のです。 

詳細は裏面をご参照ください。 


株式会社 シー•シーゼー 
fill -0043 

東京都台東区駒形 2-5-4 


キリトリ線 
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対象部分 



保証期間 

1年 

本体 

消耗部品は除く 




取扱説明書 

自動□ボット掃除機 


品番 CZ -905 


このたびはお買い上げいただきまして、まことに 
ありがと〇ございます。 

• 取扱説明書をよ < お読みにな0、正しくお使いください。 
• お読みになつたあとは、いつでも見られるところに大切 
に保管して< ださい。 



_用| 

この製品を使用できるのは日本国内のみで、外国では電源•電圧が 
異なりますので使用できません。 

This unit cannot be used in foreign countries as designed for Japan only. 
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安全上のご注意 一必す'守ってください一 


ご使用の前に、この r 安全上のご注意」を必ずお読みください。 

◎ここに示した注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に 
防止するためのものです。必ず守ってください。 


誤った使いかたをしたときに生じる危険や損害の程度を表わす図記号です。 


△危険 

「人が死亡または重傷を負〇危険性が切迫して生じることが想定される内容」 

を表わしています。 

A 警告 

「人が死亡または重傷を負〇可能性が想定される内容」を表わしています。 

A 注意 

「傷害を負〇可能性や、物的損害の発生が想定される内容」を表わしています。 


お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。 


Q 

してはいけない「禁止」の 


❶ 

必ず実行していただ<「強制 J の 

内容を表わしています。 


内容を表わしています。 


A 危険（バッテリー) 


② 

分解禁止 

分解 • 改造はしない 

液漏れ•発熱•破裂 • 発火の原因に 
な〇ます。 

Q 

禁止 

本製品以外の機器に接続しない 

過電流などによ〇、バッテリーの液 
漏れ • 発熱 • 破裂 • 発火の原因にな 

0ます。 

禁止 

バッテリーを単独で充電しない 

バッテリーの液漏れ • 発熱 • 破裂 • 
発火の原因にな0ます。 

Q 

禁止 

火中に投入した0加熱しない 

液漏れ • 発熱 • 破裂 • 発火の原因に 
な0ます。 




バッテリーを落とした D 強い衝撃を 
与えた0しない 

バッテリーの液漏れ • 発熱 • 破裂 • 
発火の原因にな0ます。 



バッテリーの端子間を金属などで接 
触させない。 

(金属製のネックレスやヘアピンなど 
と一緒に持ち運んだ0保管しない） 

ノ （ッテリーが シヨー トし、液漏れ • 発熱 • 
破裂•発火の原因になります。 



A 注意（バッテリ-) 

❶ 

注意 

充電は自動□ポツト掃除機が充電ステーションに戻るまで使用してから行〇 

バツテリーが完全に放電する前に充電すると使用時間が短くなる原因になります。 （#4 p 参照） 


安全上のご注意 


A 警告（本体 • 充電ステーシヨン • AC アダプター) 



水ぬれ禁止 


本体 • 充電ステーションを水につけ 
た0、水をかけた0しない 

感電 • ショート • 火災の原因になります。 
また、風呂場などの水場では絶対に使用しない。 


Q 

使用禁止 

子供だけで使用させない 

けがの原因になります。 

禁止 

吸い込み□や排気□にピンやコイ 
ン、針金などの金属異物を入れない 

感電やけが、火災の原因になります。 

Q 

使用禁止 

AC アダプターのコードや AC アダプター 
のプラグが傷んだ0、コンセントの差し 
込みがゆるいときは使用しない 

感電•ショート•発火の原因になります。 

② 

分解禁止 

改造はしない。また、修理技術者以 
外の人は、分解した0修理をしない 

火災•感電•けがの原因になります。 
修理はお買い上げの販売店または当 
社サービスセンター （$ 巻末参照） 

にご相談ください。 

0 

禁止 

AC アダプターのコードを傷つけた 

0、破損した0、加工した0、無理 
に曲げた0、引っ張ったり、ねじっ 
た0、たばねた0しない。また、重い 
ものを載せた0挟み込んだ D しない 
電源コードが破損し、感電 • 火災の 
原因にな0ます。 

❶ 

確実に差し込む 

AC アダプターのプラグは根元まで 
確実に差し込む 

不完全な差し込みは、感電や発熱に 
よる火災の原因にな0ます。 

〇 

禁止 

本体 • 充電ステーションの電源接点 
の端子間を金属などで接触させない 
(金属製のネックレスやヘアピンなど 
と一緒に持ち運んだ0保管しない） 

パッテリーが ショー トし、液漏れ-発熱- 
破裂•発火の原因にな0ます。 


使用禁止 


本体 • 充電ステーションにタオルや 
ふとんなどを掛けて使用しない 

過熱して火災の原因になります。 


❶ 

単独で使用 


定格 15 A • 交流 100 V のコンセント 
を単独で使用する 

他の機器と併用すると、発熱によ0 
故障 • 火災の原因になります。 


プラグを 
抜< 


充電時以外は AC ア 
ダブ ターを コンセン 
卜から抜く 

感電 • 漏電 • 火災の 
原因になります。 



プラグを 
抜< 

異常時（こげ < さいなど）は、運転を停 
止して AC アダプターのプラグを抜< 

異常のまま運転を続けると火災や感電の 
原因になります。運転を停止してお買い上 
げの販売店または当社サービスセンター 
にご相談ください。巻末参照） 

(S) 

禁止 

本体 • 充電ステーションに乗らない 

けがや故障の原因にな0ます。 

ぬれ手禁止 

ぬれた手で、 AC アダプターを抜き 
差ししない 

感電 • ショートの原因になります。 

禁止 

引火性のちの（殺虫剤、ヘアスプレ 
一、 ガソリン•シンナー）の近くで 
使用しない。 

また、これらのものを放置しない 

爆発や火災の原因になります。 

❶ 

注意 

付属の AC アダプターを必ず使用する 

他の AC アダプターを接続したり、 

他の製品に接続すると火災や故障の 
原因にな0ます。 

Q 

使用禁止 

倒れやすいもの、壊れやすいものの 
近 < で使用しない 

けがや故障の原因にな0ます。 











































安全上のご注意 


A 注意（本体 • 充電ステーシヨン • AC アダプター) 


AC アダプターは、必ずアダプター本 
Qp 体を持ってコンセントから引き抜く 

プラグを持っ電源コードが破損し、感電やシヨー 
抜く 卜して発火することがあります。 


火気禁止 

火気に近づけない 

本体の変形によるショート • 発火の 
原因になります。 

0 

禁止 

本体を押さえつけた D 無理やり止め 
ない 

床面を傷つける原因になります。ま 
た、本体を傷つけた〇、故障の原因 
になります。 

使用禁止 

毛足の長いじゅろたんでは使用しない 

じゅ〇たんを傷つけた0、故障の原 
因にな0ます。 

Q 

禁止 

吸い込み□をふさいで長時間運転し 
ない 

過熱による本体の変形や故障 • 発火 
の原因にな0ます。 

禁止 

排気□をふさがない 

過熱による本体の変形や故障 • 発火 
の原因になります。 

Q 

禁止 

落とした0強い衝撃を与えない 

けがや故障の原因になります。 

禁止 

高温、湿気の多いところに保管しない 

絶縁劣化による感電の原因になります。 


〇 ときどきは AC アダプター の充電ブラ 
グや充電ステーションの点検を行〇 
プラグの点検コンセントや AC アダプターの充電 
ブラグや充電ステーションの充電部 
にほこりがたまっていると湿気が加 
わることで電流が流れ、火災の原因 
になることがあります。 

充電 ステー ションの AC アダプター 
がはずれかけていた0、破損した0 
している場合は特に危険です。 


♦おもわぬ事故を防ぐために ••• 

• コンセントや充電ステーションの 
充電部の周りにほこ0をためない 
よ〇ときどき掃除をする。 

• AC アダプターがしっか0と差し 
込まれているか確かめる。 

• コンセントや AC アダプターに異 
常がないか確かめる。 

_充電ステーションの AC アダプター 
を差し込むとき、コンセントにゆ 
るみがないか確かめる。 


コンセントが発熱し火災の原因に 
なります。 


使用禁止 

ぬれているダストケースやフイルター 
を使用しない 

感電•故障の原因になります。 

a 

AC アダプター を抜き差しするとき 

は、必ず電源スイッチを 「0FFJ に 

電源^;チを 

切る 

感電 • 故障の原因になります。 

0 

海外では使用しない 

故障 • 発火の原因になります。 

使用禁止 



使用上のご注意 


故障や事故などを防ぐために、必ずお守0< ださい。 

•この自動□ボット掃除機は家庭用です。業務用として使用しないで < ださい。 
籲掃除以外の目的で使用しないで<ださい。 

籲本体に重い物を載せないで<ださい。 

♦ご使用中にお子様やぺットが触れないよ〇にご注意ください。 

_次のものを吸わせないで<ださい。 

故障の原因にな D ます。 




X 


多量の砂や粉末など 

. :::マべギや.:ン' 


•ワックスがけした床では使用しない 

ワックスの表面に車輪などの跡がつく場合があります。 

•毛足の長いじゅ〇たんやムートンなどの敷物、大理石などの上では使用しない 

じゅ〇たんを傷めた0、毛足を巻き込み過負荷で車輪が故障する原因になります。 

#本体を押さえつけたり無理やり止めたりしない 

床や家具などを傷つけた D 本体に無理な力が加わ0、故障の原因になります。 

•ビニールや紙くずなどの大きなゴミや新聞、雑誌、ろすいマット、八ンカチなどはあらかじめ取り除いておく 

吸い込み□を詰まらせる原因になります。 

•ダストケースにたまったゴミはこまめに捨てる（421〜 22p 参照） 

ゴミをた<さんためたままで使用し続けると吸引力が弱 <なり、故障の原因になります。 

•ダストケースフイルターは定期的にお手入れをする （$24p 参照） 

ゴミなどでダストケースフイルターが目詰まりしたままで使用し続けると、故障の原因になります。 

•掃除の障害になるものを片付ける 

壊れやすいもの、倒れやすいもの、吸い込み□をふさいでしま〇よ〇なもの、乗0越えられない段差 （1.5 cm 以上） 

やコード類、敷物などひっかかるおそれのあるものは、あらかじめ取り除いてください。故障の原因になります。 

♦太陽光や八□ゲンヒーターに注意する 

本製品は赤外線センサーを使用しています。本体および充電ステーション、リモコンに太陽光のあたる部屋や八口 
ゲンヒーターを使用している部屋では誤動作する場合があ0ます。（赤外線は太陽光や八□ゲンヒーターにも含ま 
れるためです）（太陽光や八□ゲンヒーターが直接本体および充電ステーションやリモコンにあたらないよ〇に、 
カーテンを閉めたり八□ゲンヒーターの向きに注意するなどしてご使用ください） 

•狭い場所に入り込まないよ〇に注意する 

狭い場所に入0込んでしま〇と方向転換できない場合があります。目安として高さ約 10 cm 、 幅約 45 cm のすき 
間はあらかじめふさいでおいて<ださい。 





















使用上のご注意 


こんな場所では落下にご注意ください。 

■次のよ〇な場所（階段上、中二階、□フト、玄関など）では落下にご注意ください。 
• 壁から段差までの距離が約 50cm 以下の場所 
• 段差が約 10cm 以下の場所（部屋のさかい目や玄関など） 



•太陽光や八□ゲンヒーターがあたる場所（太陽 
光や八□ゲンヒーターによ0センサーが誤動作 
することがあります。また、すりガラスから入 
る光でも誤動作することがあ D ます） 




※落下のおそれのある場所でご使用になる場合は、 
図のよ〇に本体が落下しないよ〇、柵や壁になる 
ものを設置してださい。 

(設置するものは本体が当たったとき、動かない 
ものにしてください。） 


各部のなま兄 


ダス トケースカバー 


オペレーシヨンランプ（赤） 



本体 （1 台) 


オペレーションランプ（緑） 


24H メモリータイマーボタン 



充電ステーション （1 個） 








ご使用の前に 


取扱説明書（本書） 
セットアップガイド 


m 




















































組み立てかた 


組み立てかた 


付属の充電式バッテリーを本体底面にセットする。 

m バッテリーカバーを開< 


バッテリーカ八一 


本体の底面にあるパッテリーカバーを図の 
よ〇に開きます。 



この部分を押しながらスライドさせます。 

J 充電式バッテリーをセットする 

充電式バッテリーの端子と本体のバッテリー 
接点を合わせてセツトします。 






バッテリー接点 

電池室内の+•—表示のとおりにセットして 
<ださい。 

m バッテリーカバーを 閉じる 

溝に合わせて奥までしっかりと差し込みます。 


△注意 I 


バッテリーを取0付けるときは、手や指を 
はさまないよ〇に注意する 

けがの原因になります。 



回転ブラシを取り付ける。 

Rint 

本体の電源スイッチを 「OFF」 にする 


必ず OFF 
にする 



J 本体底面の回転ブラシ止め （2 個）をはす'す（手順0で使用します） 



回転ブラシは壁際や部屋の隅の=1ミやほこりをかき込むブラシです。 


ご使用の前に 















































組み立てかた 


J 本体底面の回転ブラシ軸に回転ブラシ （2 個）を取0付ける 


① 本体底面の回転ブラシ軸に回転ブラシを差し込みます。 

② ブラシが均一に広がるよ〇にして、回転ブラシ止めで固定します。 



組み立てかた 


プモードでお掃除の場合 


モップシートを取り付ける。 

注意）カーぺット • 畳ではモッブシートはご使用になれません。 

付属のモッブ シート （消耗品）をモッブ シートホルダー に取り付け、本体底面に取り付けて 
使用します。 フロー リングの床のお掃除に適しています。 

本体の電源スイッチを 「OFF」 にする 

|モップシートをモップシートホルダーに取り付ける 

①モッブシートホルダーの裏面にあるストッパー （2 個）を取0はずします。 



②図のようにモッブシートの中央部にモッブシートホルダーを置き、片側ずつストッパー 
を取0付けて固定します。 



Rint 


モップシートがモップシー 
トホルダーにしっか0と固 
定されていることをご確認 
<ださい。 




ご使用の前に 















































組み立てかた 

モッブシートホルダーを本体に取0付ける 

①モップシートホルダーの突起と端までの距離が短い方が吸い込み□に 
なるよろに取り付けます。 



△注意 I _ 

モッブシートは汚れたら交換する 

モッブシートは消耗品です。モッブシートが汚れたまま使い続けると、床面を傷つ 
ける原因にな0ます。 


■ 


モツプシートを使用しないときは、 
使用ください。 


必ずモップシートホルダーごと取 (3 はずしてご 
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充電のしかた 


本体で充電する。 

鲁初めてこ:使用になるときや、長期間こ:使用にならなかった場合は、 AC アダプターを直接本体 
に接続して充電します。 

• 電源は必ず交流 100 V で、付属の AC アダプターを使用してください。 

0本体の電源スイッチを 「OFF」 にする 



J AC アダプターの充電プラグを本体の充電ジャックに差し込み、 AC アダ 
プターをコンセントに差し込む 



|本体の電源スイッチを 「ONJ にする 


充電時は 
ON にする 



|オペレーションランプの点滅（緑）を確認する 


\ フ |■ へ 。I 


•充電中はオペレーションランプが点滅（緑） 
•充電が完了すると、約1時間周期で点滅します。 


オペレーシヨンランプ（緑） 
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充電のしかた 




•バッテリーの性能を維持するため、3力月に1回程度は吸い込みが弱<なるまで 
使用してから充電することをおすすめします。 

•バッテリーは消耗品です。寿命を過ぎたバッテリーは交換する必要があります。 
詳細は 428 P をご参照ください。 

•バッテリーの性能を保つため、お掃除後は充電してください。バッテリーが切れ 
た状態で放置すると過放電し、寿命が短くなる原因になります。 


14 


充電のしかた 


充電ステーシヨンで充電する 


〇 


初めてこ:使用になるときや、長期間こ:使用にならなかった場合は、 AC アダプターを直接本体に 
接続して充電します。 


QJ 充電ステーシヨンを壁に設置する 


① 充電ステーションの取付板を下方向に押し下げるようにして取0外します。 

② 取付板背面のはくり紙をはがします。 

※固定しないと本体と充電ステーションが接触不良とな0充電ができません。 
※充電ステーシヨンはお部屋の角から 30 cm 以上離して設置してください。 



取付板（粘着 テープつ き） 


③床から約 2.5 cm の高さで壁に固定します。 



④壁に設置した取付板に充電ステーションを取りつけます。 

※固定しないと本体と充電ステーションが接触不良となり、充電ができません。 
※充電ステーションはお部屋の角から 35 cm 以上離して設置してください。 



注意）充電ステーションと本体は赤外線信号で通信していますので、直射日光のあたる場所や 
八□ゲンヒーターの近くには設置しないでください。誤作動の原因にな0ます。 


ご使用の前に 























































充電のしかた 


AC アダプターを接続する 

① AC アダプターの充電プラグを充電ステーションに差し込みます。 

② AC アダプターをコンセントに差し込みます。 



Q 充電ステーションに本体を接続する 

① 充電ステーションの充電端子と本体の充電端子がずれないよろに接続します。 

② 充電ステーションの充電端子がしっか0押し込まれていることを確認します。 


L 鴿 r ンョンと本体が正しく接続されてぃなぃと、充電ステ-ションは機能 



正しく接続された状態 ずれている 離れている 


充電のしかた 


j 本体の電源スイッチを roNj にする 


充電時は 
ON にする 



充電ステーションに接続しているときは、本体の電源スイッチが「〇 N 」 になって 
いないと充電されません。 


0オペレーションランプの点滅（緑）を確認する 





'充電中はオペレーションランプが点滅（緑） 
充電が完了すると、約1時間周期で点滅します。 


オペレーションランプ（緑） 


ご使用の前に 
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使いかた 


お掃除を開始する。 

I本体の電源スイッチを 「 on 」 にする 


①オペレーションランプの赤色と緑色が交互に点滅し、お掃除を開始します。 



オペレーションランプ（赤） 



オペレーションランプ（緑） 


②約50分間運転もしくは充電残量が少なくなると、本体は自動的に充電ステーション 
に戻0充電を開始します。 

※お掃除を途中でやめるときは電源スイッチを 『 OFF 』 にしてください。 

※充電ステーションに接続中に 「 Go 」 ボタンを押すとお掃除を開始します。 


L 


運転中の本体を持ち上げない 

運転中の車輪に触れてけがの原因になります。（本体を持ち上げると約5秒後にブザー 
が鳴0、安全のために運転が停止します。オペレーションランプが赤点灯します。） 


使いかた 


満充電後に自動でお掃除を開始する 。 （「Full Go 」 機能) 

|本体を充電ステーションと接続する （=>l6p 参照） 

本体の電源スイッチを 「 onj にする 



J 充電ステーションの Full Go ボタンを押す 


① Full Go ランプが点灯（赤色）します。 

② 充電が完了したあと、自動でお掃除します。約50分間運転もしくは充電残量が少なく 
なると、本体は自動的に充電ステーションに戻0充電を開始します。 

※Full Go の設定を解除するときは、も〇—度 Full Go ボタンを押してください。 

Full Go ランプが消:0します。 

/Full Go ボタン 

瓢^^ 


♦お掃除完了後、本体は充電ステーションを探しながら戻0ます。 

•本体の向き（センサーの位置）によっては遠回りして戻る場合もあります。また、 
ご使用の環境によっては自動で充電ステーションに戻らない場合もあ0ます。 
このよ〇な場合は手で充電ステーションに戻してください。 

參「使用上のご注意 （$5 p ) 」を参考にご使用環境を整えて<ださい。 


•お掃除完了後、本体は充電ステーションを探しながら戻13ます。 

•本体の向き（センサーの位置）によっては遠回りして戻る場合もあります。また、 
ご使用の環境によっては自動で充電ステーションに戻らない場合もあります。 
このよ〇な場合は手で充電ステーションに戻してください。 

•「使用上のご注意 （$5 p ) 」を参考にご使用環境を整えてください。 


お掃除をする 
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使いかた 


每日同じ時間にお掃除を開始する。 （「24 H 」 メモリ-タィマ-機能) 

0本体を充電ステーションと接続する （=>l6p 参照） 

1¢գ本体の電源スイッチを「〇|\|」にする 



^充電ステーションの 24H メモリータイマーボタンを押す 

① 24 H メモリータイマーランプが点灯（緑色）します。 

② 約24時間後に、自動でお掃除します。約50分間運転もしくは充電残量が少なくなると、 
本体は自動的に充電ステーションに戻0充電を開始します。 

※24 H メモリータイマーの設定を解除するときは、も〇—度 24 H メモリータイマーボタンを 
押してください。 24 H メモリータイマーランプが消灯します。 



♦お掃除完了後、本体は充電ステーションを探しながら戻ります。 

^ •本体の向き（センサーの位置）によっては遠回りして戻る場合もあります。また、 
給 ご使用の環境によっては自動で充電ステーションに戻らない場合もあります。 

春;、 このよ〇な場合は手で充電ステーションに戻してください。 

gl •「使用上のご注意 （#5 p )」 を参考にご使用環境を整えてください。_ 




|本体の電源スイッチを 「OFFJ にする 


必ず OFF 
にする 



|本体からダストケースカバーを取 D はすす 


①図のくぼみに指を入れます。 


②ダストケースカバーを取0はずします。 
ダスト ケースカバー 



<ぼみ 



m ダストケースを取〇出す 

①前後の< ぼみに指を入れます。 



<ぼみ（奥） 


②ダストケースを真っ直ぐ上にはずします。 


ダストケース 



ゴミを捨てる 


お掃除をする 


<ぼみ（手前) 






























































ゴミの捨てかた 


□ ゴミを捨てる 


①ダストケースのふたをはずします。 ②フィルターをはす'します。 



③ゴミを捨てます。 



フイルター 


(突起のある方が上です。） 

△注意 I _ 

フイルターはていねいに扱 a 

フイルターは傷みやすいので、指や先端のと 
がつたものなどでつついた〇、高いところから 
落とした〇しないでください。 



» ダストケース内に残った髪の毛やほこ D は、ティツ 
シュペーパーなどで軽くふき取って < ださい。 


ダストケースを本体に戻す 

① ダストケースを組み直します。 

② 本体に取〇付けます。 

③ ダストケースカバーを取0付けます。 
※ダストケースカバーの前方を本体の 

溝に差し込んで閉じてください。 




② 取り付ける 




お手入れ 


△注意 L 


必ず電源を切って行い、お手入れ中ち電源スイッチに触れない 

誤って電源が入0、おもわぬけがの原因になります。 

シンナー、ベンジン、アルコール、ミガキ粉などは使用しない。 

変色や故障の原因にな0ます。 


_本体の電源スイッチを 「 OFF 」 にする 

|水を含ませ、固<しぼつたやわらかい布で汚れをふき取る 



D 


AC アダプターをコンセントから取 D はずし、充電プラグを充電ステーション 
から取 (3 はすす 




|水を含ませ、固くしぼつたやわらかい布で汚れをふき取る 


お手入れ 


ゴミを捨てる 









































お手入れ 



n 本体からダストケースを取〇出す 
■■ (=>21〜 22p 参照） 

① ダストケースカバーを取 D はす'します。 

② ダストケースを取0出します。 



m フイ ルターを 取0はずす 


Iふたとダストケースを水洗いする 

① 水道水を使い、汚れを洗い流します。 

② 洗ったあとは日陰で自然乾燥させます。 




□ フイ ルターの 汚れを落とす 

※フイルターは水洗いできません。 

①毛先のやわらかいブラシなどを使用して軽くなぞるよ〇にほこ0などを取0除きます。 



注意）フィルターは傷みやすいので、必要以上に力を入れてこすったりしないでください。 
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お手入れ 


參本体を裏返しにする前に必ずゴミを捨てる 

ゴミが吸い込み□よ0こぼれ落ちる場合があ0ます。 

J 本体の電源スイッチを 「 OFF 」 にする 
J 回転ブラシについたゴミや髪の毛を取0除く 

，獅鎌?層揚證1_取I哪醜 潘纖耐選 

D 回転ブラシを取0はずす 

① 回転ブラシ止めを取りはずします。 

② 回転ブラシを取0はずします。 

國I 回転ブラシを水洗いする 

① 水道水を使い、汚れを洗い流します。 

② 洗ったあとは日陰で自然乾燥させます。 


△注意 


ドライヤーなどを使って乾燥させない 

熱により変形することがあ0ます。 


:|乾いたら本体に取0付ける（=>9〜 10p 参照） 


ダ 


回転ブラシ止め 



お手入れ 



























収納のしかた 


r 収納前に充電式バッテリーを満充電の状態にしてください。充電式バッテリーの劣化が防げます。 

^ (詳細は $28 p 参照） 


0本体の電源スイッチを 「OFF」 にする 
Q 充電式バッテリーを取0はずす 

△注意 I _ 

充電式バッテリーを本体に入れたままにしない 

放置すると充電式バッテリーの劣化が促進されます。 

、 __ _ _ -fg 

① 本体を裏返します。 

※本体を裏返す前に必ずゴミを捨てて<ださい。 

② バッテリーカパーを開きます。 ③充電式バッテリーを取0はずします。 




J AC アダプターをコンセントから取 D はすし、充電プラグを 
充電ステーションから取りはずす 




^ 充電式バッテリー劣化防止のために、3力月に1度は充電をしてください。（詳細は #28 p 参照) 


修理を依頼される前に、次のことをお調べ<ださい。 



修理を依頼される場合は「保証とアフターサービス」（巻末）をご覧ください。 


13〜14口参照 


困つたときに 


お手入れ 




















































































バッテリーについて 


ニッケル水素バッテリーの性能を十分に発揮させるために、次のことを守つてください。 

(1) 3力月以上使用しなかった場合や吸い込みが弱くなる前に充電を繰り返すと、次に充電しても使用 
時間が短<なることがあります。これは、ニッケル水素バッテリーの特性によるものです。 

ニッケル水素八ッテリーを復活させる方法 


自動□ポット掃除機の吸い込みが弱くなるまで使ってから、満充電(充電ランプの点灯•点滅に関わらず 7.5 時間以上)まで充電する 


これを2,3回繰0返す 

ニッケル水素八ッテリーは消耗品です。寿命を過ぎている場合は復活しません。 

(2) 初めてお使いのときも動作時間が短い場合があ0ます。満充電しても使用時間が短い場合は、上記 
の「ニッケル水素バッテリーを復活させる方法」にしたがって充電して<ださい。本来の使用時間 
に戻ります。 

(3) 周囲温度が5〜 35°C 以内で充電して<ださい。 


お願い j ニッケル水素バッテリーの寿命により交換する場合 

ニッケル水素バッテリーの寿命は、充電と使用の繰り返しで約30◦回です。（目安とし 
ては約1年です。） 

ニッケル水素バッテリーが充電できない、充電しても使用時間が短いなどの場合には、 
新しいニッケル水素バッテリーと交換してください。新しいニッケル水素バッテリーと 
交換しても、充電できない、充電しても使用時間が短いなどの場合には、当社サービス 
センターへご相談ください。 

バッテリーは消耗品です。繰り返し使用すると、持続時間が徐々に短くなります。正し 
<充電しても持続時間が著し<短<なったら、バッテリーの寿命です。新しいものと交 
換してください。 


バッテリーを使用せずに長期間放置すると、自然放電による劣化の原因とな13ます。 
_劣化防止のため、バッテリーの買い置きはされないよろお願いいたします。 


長期間使用しない場合は、充電が完了した状態でバッテリーをはずして冷暗所に保管してください。 


仕様 


品 



番 

CZ -905 

充 

電 


器 

入力： AC 100 V 50-60 HZ 出力： DC 19 V 

電 

源 

方 

式 

ニッケル水素バッテリー 14.4 V 

(交換目安約1年） 

消 

費 

電 

力 

10 W (充電時) 

連 

続運転時 

間 

最大約50分 

運 

転 


立 

約 65 dB 

集 

塵 

容 

積 

約 0.2 L 

充 

電 

時 

間 

約 7.5 時間 

外 

形 

寸 

法 

幅 280 x 奥行き 280 x 高さ 70 mm 

(本体のみ） 

質 量 

1.6 kg (充電式バッテリー含む） 

AC アダプタ- 

-コード長 

約 1.5 m 

最 

大掃除面 

積 

約20畳（連続運転時間より算出） 

付 

属 


品 

充電ステーシヨン （1 台）、回転ブラシ （2 個）、フローリングモップシート （6 枚）、 
モップ シー ト ホルダ— （1 個）、 AC アダプター （1 個）、充電式バッテリー （1 個） 






































消耗品/交換部品 

お買い上げの販売店または当社サービスセンターでお買い求めください。 


充電式バッテリー 



EX -3174-00 


ダストケースフイルター 




EX -3176-00 



充電式八ッテリーの廃棄について 


ご不要になつた充電式バッテリーは希少資源の有効利用のため、リサイクルにご協力ください。 


この製品で使用しているニッケル水素バッテリーはリサイクル可能で貴重な資源です。ご不要になった 
充電式バッテリーは、『充電式電池協力店くらぶ』に加入の電気店またはスーパーなどに置いてあ0ます 
U サイクルボックスに入れてください。 



•充電式バッテリーの端子部分はビニールテープを貼るなどして絶縁してください。端子がショートすると 
火災などの原因になります。 


ご使用にならない充電式バッテリーは希少資源の有効活用のため、リサイクルに 
ご協力 < ださい。 

リサイクルはゴミを減らし環境を守ることにもつながります。 


Ni-MH 


〈無料修理規定〉 


キリトリ線- 


1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で 
保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。 

(イ）無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品 
と本書をご提示ご持参いただきお申しつけください。 

(口）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、当社 
サービスセンターに ご連絡ください。 

2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げ販売店または当 
社 サービスセンター にご相談ください。 

3. ご贈答品等で本書に記入の販売店で無料修理をお受けになれな 
い場合には、当社サービスセンターへご連絡ください。 

4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。 
(イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷 

(口）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び 
損傷 

(ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使 
用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷 
( 二 ）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷 
(ホ）一般家庭用以外(例えば、業務用としての使用）に使用された場合 
の故障及び損傷 


(ハ）本書のご提示がない場合 

(卜）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない 
場合、あるいは字句を書き替えられた場合 

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。 

6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。 

修理メモ 


※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修 
理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法 
律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後 
の修理についてご不明の場合は、お買い上げの 販売店 または当社 
サービスセンターに お問い合わせく ださい。 

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間について 
は取扱説明書をご覧ください。 

※丁]^ warranty is valid only for Japan. 



































